CGE 114 


R6818TENZE 

Rl 300 0 - 0.50 W 

R2 50 kO • 0.50 W 

R3 20 kO • 1 W 

R4 25 kO . 1 W 

R5 200 kO • 0.25 VY 

R8 2 MO * 0.25 W 


R7 

2 

MQ 

0,23 

W 

R8 

3 

MQ 

0.25 

w 

R9 

l 

MQ 

0,25 

w 

Rl 3 

6 

kQ 

0,50 

w 

R14 

1 

kQ 

0,60 

w 

Rf5 

500 

kQ 

0,50 

w 


R18 

100 

kQ 

1 

w 

R17 

j 100 

kQ 

0,00 w 

R18 

70 

Q 

1 


R19 

40 

Q 

. 1 

w 


c A P A C 1 T A 

Cl 1 20 000 pF n 

C7 

145 

pF 

C2 

0.1 pF 

C8 

145 

pF 

C3 

60 pF 

C9 

125 

P F 

C4 

S50 pF 

CIO 

280 

PF 

C5 

0 1 p F 

Cl 1 

20 OOO 

pF 

ce 

0.1 p F 

Ci2 

70 

pF 


C13 

70 

pF 

09 

40 

PF 

C14 

6 000 

pF 

C20 

300 

pF 

C15 

10 

pF 

C21 

8 

**F 

C16 

0.2 

pF 

C22 

8 


Cl 7 

5 000 

pF 

C23 

0.1 

ftF 

08 

20 000 

pF 

C24 

5000 

pF 


CGE 113 e 213 


5ESISTENZE 


Rl 

20 

kO' 

R8 

500 

kQ 

R2 

eo 

kQ 

F,9 

200 

0 

R3 

50 

kQ 

RIO 

2 

MQ 

R4 

500 

kQ 

R 11 

1 

MQ 

R5 

150 

Q 

R 12 

60 

kQ 

R7 

20 

kQ 

R13 

250 

kQ 


R14 

1 

MQ »o< 

R21 

100 

kQ tons 

R15 

6 

kQ 

R22 

2 

kQ 

pie 

250 

kQ 

R23 

2 

MQ 

R1 7 

500 

kQ 

R24 

2 

MQ 

RIB 

280 

Q 




RI9 

25 

Q 





c A P A C I T A 

Cl 120 p F 

C2 3420 pF 

C3 3 —20 pF 

C4 250 pF 

C5 I Cpndenia 

C6 f tore variab 

C7 0,1 u F 

C8 50 pF 

CO 3 + 20 pF 


CIO 

15 - 

45 pF 

C11 

570 

ftP 

02 

4<X)0 

PF 

03 

145 

PF 

04 

145 

pF 

05 

0,02 

* pF 

cie 

250 

pF 

07 

0.1 

pF 

08 

0.1 

pF 


C19 0.1 p F 

C20 125 pF 

C21 280 pF 

C22 100 pF 

C23 0,01 ft F 

C24 80 ft F 

C25 80 u F 

C28 0.005 ft F 

C28 10 ftF 


C30 

0,02 

pF 

C31 

10 

UF 

C32 

0.006 

pF 

C34 

16 

P F 

C35 

8 

pF 

C36 

0.02 

pF 

C37 

0.005 

P F 

C38 

0,005 

P p 

C40 

0,01 

P p 


CGE 315 


besistenze 
R 1 500 kO - 0.5 W R12 

R2 >50 0 • 0.5 W R13 

R3 50 kO • 0.5 W R14 

R5 45 kfl • 2 W R15 

R8 100 0 • 0.5 W R16 

R7 25 kQ-2 W RI7 

R8 200 kQ 0,5 W R18 

R9 150 0 - 0,5 W R19 

RIO 50 kQ - 1 W R20 

RI1 24 kQ - 1 W R22 


30 

kQ, 

2 

W 

R24 

<00 

kQ 

0.5 

w 

R35 

1 

MQ 

Vo 

ume 

R26 

200 

kQ 

0.6 

W 

R27 

15 

kQ 

0.5 

W 

R29 

5 

kQ 

0,5 

W 

R32 

1 

MO 

0.6 

W 

R33 

1. 

5MQ 

0,5 

W ' 

R34 

500 

kQ 

0.5 

W 


250 

kQ 

• 

w 



100 kQ - Tono 
280 Q • 2 W 
25 Q 1 W 

1 5 kQ 0.5 W 

2 MO 0,5 W 
I MQ 0.5 W 
1 MQ - 0.5 W 

150 kQ • 0,5 W 


C A P A C I T A 
Cl 3 + 20 pF 

C2 8-4 20 pF 

C3 3 + 20 pF 

C4 250 pF 

C3 80 pF 

C8 10 ^280 pF 

C7 ej-i-topF 

Cfl 0,1 uF 

09 100 pF 

CIO 8-140 pF 

Oil 10 -t280pF 


C12 150 pF 

CI3 8 pF 

Cl 4 280 pF 

C15 140 pF 

C18 0.1 pF 

CIS 3 4- 20 pF 

C23 15 -4 45 pF 

C24 3 + 20 p F 

C29 390 pF 

C30 0.02 pF 

C32 0,1 >. F | 


C33 0.. u F 

C37 120 pF 

C38 280 pF 

C40 80 pF 

C41 80 pF 

C43 0.005 ftF 

C44 25 ft F 

C45 50 pF 

C47 120 pF 

C48 0.01 ft F 

C48 0.02 ftF 


C52 O.005 ftF 

C-k 0.02 ftF 

C6-J 0.005 ft F 

<555 8 ftF 

C56 0,005 uF 

C57 8 aF 

C58 0,5 uF 

C59 10 uF 

C60 0,1 uF 

C61 0,01 ftF 


RES 

1 S T 

E N 

Z E 

Rl 

500 

kQ - 

0,5 

W 

R2 

250 

Q 

0.5 

w 

R3 

50 

kQ - 

1 

w 

R4 

25 

kQ • 

2 

w 

R5 

500 

kQ - 

0,5 

w 

R8 

200 

0 

0,5 

w 

R7 

5 

kQ ■ 

3 

w 

R8 

100 

0 

0.5 

w 

R9 

50 

kQ. 

0,5 

w 

RIO 

200 

Q 

0,5 

w 

Rl 1 

200 

kO • 

05 

w 

R12 

250 

0 • 

0.6 

w 


C A P A C I T A 


Cl 

2.6 

+ 30 

pF 

C25 

C2. 

2,5 

+ 30 

PF 

C28 

C3 

2>5 

+ 30 

PF 

C27 

C4 

2,6 

+80 

PF 

C28 

C5 

2.5 

+ 30 

pF 

C29 

C0 


+ 30 

PF 

C30 

C7 

250 


pF 

C31 

Cfl 

Variabtla 

C32 

C9 

Var 

ab>i« : 

C33 

CIO 

90 


PF 

C34 

ctt 

50 


PF 

C35 

C12 

0,1 


pF 

C38 

C13 

0.1 


P p 

C37 

C14 

2.5 

- 30 

PF 

C38 

C15 

2.5 

- 30 

pF 

C39 

C16 

2,5 

- 30 

pF 

C40 

Cl 7 

2 6 

-30 

pF 

C4I 

C18 

2,5 

+ 30 

pF 

C42 

Cl 9 

2.6 

-30 

PF 

C43 

C20 

0.1 


P F 

C44 

C21 

0.1 


pF 

C45 

C22 

183 


pF 

C48 

C23 

70 


PF 

C47 

C24 

260 


P F 

C48 


CGE 919 


R13 

100 

VO 

0.5 

W 

R29 

1 

MQ 

Tono 

RI4 

200 

kQ 

0.6 

W 

R30 

500 

kQ 

0.5 

W 

R15 

2 

MQ 

0.6 

w 

R81 


kQ 

2 

w 

R16 

2 

MQ 

0.6 

w 

R32 

60 

kQ 

2 

w 

R17 

1 

MQ 

0.5 

w 

R33 

5 

kO 

1 

w 

R18 

2 

MQ 

1 

w 

R34 

6 

kQ 

1 

w 

R20 

1 

MQ 

• Volume 

R3S 

1 

kQ 

1 

w 

R21 

10000 

Q - l 

w 

R38 

2 

kO 

t 

w 

R22 

250 

kQ - 1 

w 

R39 

50.000 

Q 

1 

w 

R28 

50 

kQ - 0 

s w 

R40 

200.000 0 

1 

w 

R24 

10 

k 

Q - 0 

6 W 

R41 

1000 

Q 

60 

w 

R28 

850 


0-2 

w 

R42 

160 

0 

12 

w 


0.1 uF C49 100 pF t74 0.6 ft F 

Varlablle C50 100 pF C75 0.1 ft F 

Variabila C51 280 pF C76 100 pF 

183 pF C52 140 pF C77 100 pF 

70 pF C53 0,1 u F C79 25 ftF 

2.6 4-30 ftF C54 140 pF C80 0.02 pF 

2.6 + 80 pF C56 280 pF C81 0,02 ft F 

2.5+30 pF C58 100 pF C82 500 pF 

2,6+80 pF C67 0.06 uF C83 500 pF 

2.6+30 pF C6B 0,1 uF C84 0.6 ftF 

2,5+30 pF CS9 0,1 uF C85 8 ftF 

2.5+30 pF C80 60 pF C86 8 ft F 

2,6+30 pF C61 300 pF C87 16 pF 

100 pF C62 80 pF C88 0,005 ftF 

90 pF C83 0.01 uF C89 8 ft F 

Variabila C84 0,01 pF C90 70 pF 

Variabila C65 0,00 pF C91 8 pF 

125 pF C60 50 pF C92 0,006 pF 

180 pF C67 100 pF C94 750 pF 

485 pF C68 10 pF C95 1500 pF 

183 pF C69 100 pF C96 10 pF 

60 pF C70 5000 » carta C96 10 pF 

0,1 uF C71 3000 » mica C97 210 pF 

100 pF C72 0,01 pF carta C08 100 pF 





